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d des risques potentiellement tres graves. 



ATTENTION : le non-respect de ces instructions presente des risques, 
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Avis de conformite 



Numeros d'identification 

A des fins d' homologation et d'identification, votre produit s'est vu 
attribuer un numero de serie. Ce numero de serie se trouve sur 1' etiquette 
de conformite, generalement apposee au bas de l'ordinateur avec toutes 
les marques et informations d' homologation requises. Pour toute 
demande d' informations concernant la conformite d'un produit, 
indiquez toujours son numero de serie. Vous ne devez pas le confondre 
avec le nom commercial ou le numero de modele du produit. 



Canadian Notice 



This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 



Avis Canadien 



Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 
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Avis de conformite 



Avis de I'Union Europeenne 

Les produits portant la marque CE sont conformes a la Directive EMC 
(89/336/EEC) et a la Directive relative a la basse tension (73/23/EEC) 
promulguees par la Commission Europeenne. Si le produit est dote 
de fonctions de telecommunication, il est egalement conforme a la 
Directive RTTE (1999/5/EC). 

Le respect de ces directives implique la conformite aux normes 
europeennes suivantes (les normes internationales correspondantes 
sont indiquees entre parentheses) : 

■ EN55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1) - Immunite 
electromagnetique 

■ EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) - Limites pour les emissions 
de courant harmonique 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) - Limitation des fluctuations 
de tension et du flicker 

■ EN 60950 (IEC 60950) - Securite du produit 



Japanese Notice 

r^gttt, mmmmmmmmtms^mmm^ (vccd 
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Avis de conform ite 



Conformite Energy Star 

Les ordinateurs d'entreprise HP portant le logo Energy Star sont 
compatibles avec le programme Energy Star Computers de l'agence 
americaine pour la protection de l'environnement (EPA). Le logo EPA 
Energy Star n'implique aucune approbation de 1' organisation EPA. 
En tant que partenaire Energy Star, Hewlett-Packard Company a 
identifie les produits respectant les reglementations Energy Star portant 
sur le rendement electrique en leur apposant le logo Energy Star. 

Ce programme a ete mis en place en vue d'encourager les economies 
d'energie et de reduire la pollution de l'air grace a des machines de 
meilleur rendement energetique dans les residences, les bureaux et les 
usines. Les produits HP repondent a cette directive en reduisant leur 
consommation d'electricite lorsqu'ils ne sont pas utilises. Les instructions 
concernant les fonctions d'economie d'energie de l'ordinateur se 
trouvent au chapitre traitant de la gestion de l'energie dans le 
Manuel de supervision des ordinateurs de bureau. 

La fonction d'economie d'energie de l'ordinateur est compatible avec 
tout sy steme d' exploitation de reseau ou environnement qui prend 
en charge le standard APMI 2.0. Cela signifie que les utilisateurs des 
tels environnements ne seront pas deconnectes du reseau pendant 
le fonctionnement a consommation reduite. 

La fonction de gestion de 1' alimentation prend en charge les fonctions 
d'economie d'energie des moniteurs externes conformes Energy Star. 
La fonction de gestion de 1' alimentation permet a un moniteur externe 
de se mettre en mode d'economie d'energie lorsque le delai d'attente 
correspondant a ete atteint. Afin de beneficier de cette economie d'energie, 
la fonction de gestion de 1' alimentation du moniteur a ete predefinie 
pour une mise en veille du moniteur apres 15 minutes d'inactivite du 
systeme. Pour savoir comment desactiver cette fonction ou modifier 
son parametrage, reportez-vous au chapitre traitant de la gestion de 
1' alimentation dans le Manuel de supervision des ordinateurs de bureau 

A ATTENTION : ^utilisation de la fonction d'economie d'energie avec des 
moniteurs non Energy Star peut provoquer des distorsions video chaque 
fois que le delai de mise en veille est ecoule. 
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Avis de conformite 



Reglementation relative au laser 

Tous les systemes HP equipes d'un laser sont conformes aux normes de 
securite, notamment a la norme IEC 825 (International Electrotechnical 
Commission). Concernant le laser lui-meme, celui-ci est conforme 
aux normes de performance des lasers de classe 1 definies par differents 
organismes nationaux. L'appareil n'emet pas de rayonnement dangereux 
et le faisceau laser est entierement confine dans tous les modes de 
fonctionnement et de maintenance. 




AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'exposition d des radiations 
dangereuses : 



■ Ne tentez pas d'ouvrir le boitier de l'appareil. II ne contient aucun 
composant dont la maintenance puisse etre effectuee par I'utilisateur. 

■ N'effectuez pas de commandes, de reglages ou d'operations sur 
Tappareil laser, autres que ceux indiques dans le present manuel. 

■ L'appareil ne doit etre repare que par des Mainteneurs Agrees HP. 



Conformite aux reglementations internationales 

Tous les systemes equipes de lecteurs de CD-ROM sont conformes 
aux normes de securite applicables, y compris IEC 825. 
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Avis de conform ite 



Etiquette de classification du produit laser 

L' etiquette suivante ou une indication equivalente est apposee 



Cette etiquette indique que le 
produit a ete classe appareil 
laser de CLASSE 1 . Cette 
etiquette apparait sur I'appareil 
laser installe dans le produit. 



Si vous avez une unite LS-1 20 
ou LS-260, cette etiquette est 
apposee d cote de I'etiquette de 
classification laser du systeme. 



Informations techniques sur le dispositif laser 

■ Type de laser : semiconducteur GaAIAs 

■ Longueur d'onde : 780 +/- 35 nm 

■ Angle de divergence : 53,5 degres +/- 0,5 degres 

■ Puissance de sortie : moins de 0,2 mW ou 10,869 W-m-2 sr-1 

■ Polarisation : circulaire 0,25 

■ Ouverture numerique : 0,45 pouces +/- 0,04 pouces 
(11,4 mm +/- 1 mm) 



a l'exterieur des produits laser : 
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Avis de conformite 



Note sur le remplacement de la pile 



A 



AVERTISSEMENT : I'ordinateur est equipe d'une pile ou d'un module de pile 
interne alcalin, au dioxyde de manganese/lithium ou au pentoxyde de vanadium. 
II y a danger d'incendie et de brOlures si le module de pile n'est pas manipule 
correctement. Pour red u ire les risques de blessure : 

■ N'essayez pas de recharger la pile. 

■ Ne I'exposez pas d des temperatures superieures d 60° C (140° F). 

■ N'essayez pas de la demonter, de I'ecraser, de perforer ou de 
court-circuiter ses contacts externes. Ne la jetez pas au feu ou 
dans I'eau. 

■ Remplacez-la uniquement avec la pilebatterie de rechange HP adaptee 
d ce type de prod u it. 



Les piles, modules batterie et accumulateurs ne doivent pas etre jetes 
^ avec les ordures menageres. Pour permettre leur recyclage ou leur 
mise au rebut, veuillez utiliser les systemes de collecte publique ou 
renvoyez-les HP, a vos partenaires HP agrees ou a leurs agents. 
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Cordons d'alimentation 



L' alimentation de l'ordinateur est equipee d'un selecteur de tension. 
Ce sy steme permet a l'ordinateur de fonctionner a des tensions d' entree 
de 100 a 200 V ou de 200 a 400 V. 

Le kit du cordon d'alimentation (cordon flexible ou prise murale) 
fourni avec ce produit satisfait aux normes d' utilisation dans le 
pays ou vous l'avez achete. 

Si vous avez besoin d'un cordon d'alimentation pour un pays autre 
que celui dans lequel vous avez achete votre equipement, achetez un 
cordon d'alimentation homologue dans ce pays. 

Le cordon d'alimentation doit etre adapte au produit et a la tension et 
a l'intensite inscrites sur l'etiquette des valeurs nominales electriques 
du produit. La tension et l'intensite nominales du cordon doivent etre 
superieures a la tension et a l'intensite nominales inscrites sur le produit. 
De plus, la section minimale des conducteurs doit etre de 0,75 mm 2 
ou 18AWG et la longueur du cordon comprise entre 1,8 m et 3,6 m. 
Si vous avez des questions sur le type de cordon d'alimentation a 
utiliser, veuillez contacter le fournisseur agree HP. 

Un cordon d'alimentation doit etre branche a un endroit degage ou 
il ne risque pas d'etre pietine ou coince par des objets. Accordez une 
attention particuliere a la fiche, a la prise murale et a 1' endroit ou 
le cordon sort du boitier de l'appareil. 
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